Mgr inż. ZENON . 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 12 stycznia 1991 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę 16. I. br. o godzinie 11.30 
w kaplicy na cmentarzu Podgórskim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA. 


